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ARTYSTKA DRAMATYCZNA 
TEATRU STAREGO IM. H. MODRZEJEWSKIEJ 


NAJLEPSZA CIOCIA 


zamarła dnia 20 czerwca 1979 roku, przeżywszy lat 76. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odpra- 
wione zostanie w piątek dnia 22 bm. o godz. 12.30 


w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym na- 


stąpi wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego 
spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głę- 


bokim smutku i żalu: 


SIOSTRZENICA, SIOSTRZEŃCY I RODZINA. 
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